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Sezione IV - Impianti di Recupero, Rottamazione e Depurazione 

OGGETTO: Richiesta integrazione documentazione AUA della ditta "Eco Ambiente s.r.l." con 
sede legale nel comune di Augusta in c.da Cusumano snc e sede deH'impianto in c.da Casa 
Bianca snc nel Comune di Palazzolo Acreide (Sr). 


Con riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 13/11/2015, dal SUAP del 
Comune di Palazzolo Acreide (Sr), esaminata la documentazione presentata dalla ditta Eco 
Ambiente s.r.l., allegata alia richiesta di iscrizione, si comunica che risulta incompleta e/o 
mancante delle seguenti notizie, come appresso specificato: 

1) Versamento dei diritti di iscrizione per I'inizio attivita, di cui al D.M. 350/98. - 

2) Compatibility urbanistica rilasciata dal Comune di Palazzolo Acreide; 

3) Contratto di locazione deH'immobile, sede dell'impianto, regolarmente registrato presso 
I'ufficio dell'Agenzia delle Entrate; 

4) Dalla relazione tecnica e dalla planimetria deN'impianto, non si evince I'area di 
stoccaggio del compost destinato alia vendita; 

5) Considerato che la ditta non risulta essere in possesso del prowedimento di verifica di 
assoggettability ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovra attenersi alle 
prescrizioni contenute nell'allegato IV, punto 7, lettera z.b) del D.Lgs. n. 4 del 
16/01/2008. Pertanto la stessa, nelle fasi di operazioni di recupero R3 ed R9, non dovra 
superare le quantity di lOt al giorno di rifiuti. 

In merito a quanto sopra, si chiede alia ditta, di integrare la relazione tecnica, 
specificando le giornate lavorative svolte nell'anno solare. Pertanto, si chiede di 
modificare le quantity richieste per le attivita di recupero R3 della tipologia del rifiuto 
16.1 lett. m) e R9 per la tipologia del rifiuto 11.11 del DM. 186/06. 


Al 


SUAP del comune di Palazzolo Acreide 


F.to II Responsabile del Servizio 
(Dr. Ing. D. Sole Greco) 


